AURORA TOON ORIGINAL
1. Morgenvagten
“Broen af regnbuer” begyndte for alvor, da en fjer med tre sølvprikker dukkede op. Meteorologen Nora lavede en lille observationspost ved den flydende skolehave, hvor tid, vejr og hver lyd blev noteret. Dagens mål var at finde en forklaring, ikke en helt. Skybroens byggere gav meteorologen Nora et konkret spørgsmål: Hvordan kunne holdet forstå en regnbuebro som skal tåle vejret? Ved den flydende skolehave forbandt holdet en fjer med tre sølvprikker med en rolig strøm under isen. Med en solcellelygte og genbrugsmetal dokumenterede de 6 forsøg under koden S03-079.
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2. Kortet åbnes
Gruppen delte sig i kortlæsere, lyttere og byggere. En solcellelygte gik fra hold til hold, og hvert resultat blev kontrolleret to gange. Da en fjer med tre sølvprikker ændrede sig, så børnene en forbindelse til en regnbuebro som skal tåle vejret. I feltloggen S03-079 sammenlignede meteorologen Nora værktøjet en solcellelygte med øvelsen korttegning. Børnene målte 12 meter ved den flydende skolehave, fordi en rolig strøm under isen påvirkede undersøgelsen. Til sidst forklarede de, hvordan en fjer med tre sølvprikker ændrede hypotesen om en regnbuebro som skal tåle vejret.
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3. Vinden blander sig
Gruppen måtte standse, fordi tidevandet steg tidligere end tabellen viste. I stedet for kun at stemme forklarede alle risici og fordele. Samarbejde viste sig, da de bedste dele af to planer blev samlet i en sikker tredje løsning. Vendepunktet i Skybroens byggere kom, da tidevandet steg tidligere end tabellen viste. Meteorologen Nora lagde en solcellelygte til side, vurderede en regnbuebro som skal tåle vejret igen og brugte genbrugsmetal til at beskytte området ved den flydende skolehave. Sådan blev samarbejde synlig i beslutningen og ikke kun i ordene.
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4. Alle får en rolle
Hele Skybroens byggere fik lov at se den afgørende prøve. Børnene viste også usikre resultater og lod publikum stille spørgsmål. Ét spørgsmål ændrede fortolkningen og bekræftede, at lyset var et signal og ikke en skat. Under prøven S03-079 samlede meteorologen Nora tre dele af undersøgelsen: en fjer med tre sølvprikker, korttegning og en solcellelygte. Målingen ved den flydende skolehave gav et tydeligt svar: lyset var et signal og ikke en skat. Resultatet holdt ved -2 °C, vind fra nordvest og en rolig strøm under isen.
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5. Hjem før nordlyset
Gruppen prøvede løsningen i en uge og registrerede resultatet som S03-079. Vejledningen blev delt åbent, og den mislykkede model blev også vist. “Broen af regnbuer” mindede alle om, at god undersøgelse efterlader naturen hel og giver næste gruppe en ærlig start. Skybroens byggere afsluttede opgaven om en regnbuebro som skal tåle vejret med en åben demonstration. Meteorologen Nora lagde genbrugsmetal frem og præsenterede resultatet: lyset var et signal og ikke en skat. Børnene kontrollerede 12 meter af ruten, og arkivet S03-079 bevarede fejlen, løsningen og værdien samarbejde.
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